SUR LA CHALEUR RAYONNANTE.
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r clesigne le rayon de la surface spherique;

a sa temperature permanente;

p le rayon incomparablement plus petit de la molecule;

g la distance du centre cle la molecule an centre de Tespace;

a la temperature que la molecule doit acquerir et conserver;

h exprime la quantite de chaleur excedente qui est emise pendant

1'unite de temps par 1'unite de surface, lorsque la -temperature est

elevee d'une unite.

Fig. i.

Cette definition ct le calcul qui determine la temperature a en fonc-
tion des quantites connues a, r, g sont fondes sur les principes sui-
vartts :

I. On determine deux temperatures fixes, savoir : celle de la glace
fondante et celle de Teau bouillante. On suppose que rebullition a lieu
sous une pression de I'air determinee. Cette pression est mesuree par
une certaine hauteur du barometre, le mercure de cet instrument ayant
la temperature de la glace fondante. On prend pour 1'unite de tempe-
rature la difference des deux temperatures fixes.

On mesure les quantites do chaleur en exprimant par un nombre
combien elles contiennent de fois une certaine quantite prise pour
unite.

Cette'unit6 est la quantite de chaleur necessaire pour porter un
corps donne (une masse de fer formant Tunite de poids) de la tern-
p6rature de la glace fondante k la temperature de Teau bouillante.

On pourrait prendre pour la temperature qui repond a zero surans cette
